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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛΣ 


1 Νοεμβρίου 2016 


ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. 


Αρ. Φύλλου 217 


ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1 Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακι¬ 
νήτων, παυ έχαυν απαλλατριωθεί με την και¬ 
νή υπαυργική απόφαση 1033672/2066/0010/ 
10-4-2008 (Α.Α.Π.154), για την Κατασκευή τσυ 
Αξανα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στα Τμήμα από 
Χ.Θ.92+225 - Χ.Θ. 103+837, στσυς Δήμαυς Παμί- 
σαυ και Σελλάνωνταυ Ν.Καρδίτσας. 

2 Ειδαπαίηση παρακατάθεσης απαζημίωσης ακι¬ 
νήτων και δικηγαρικής αμσιβής δικαισύχων ακι¬ 
νήτων, παυ έχαυν απαλλατριωθεί με την υπαυρ- 
γική απόφαση Δ12α/Φ3ΑΚΑΡ/α/6343/2-10-2012 
(Α.Α.Π. 318), για την κατασκευή ταυ άξανα Κεντρι¬ 
κής Ελλάδας (Ε65) στα Τμήμα από Χ.Θ. 77+723 
έως Χ.Θ. 92+225, στσυς Δήμαυς Κάμπαυ και Καρ¬ 
δίτσας ταυ Ν.Καρδίτσας. 

3 Παρακατάθεση απαζημίωσης των ακινήτων παυ 
επηρεάζσνται από την εγκατάσταση και διαδρα- 
μή ταυ ελληνικαύ τμήματας ταυ Διαδριατικαύ 
Αγωγσύ Φυσικαύ Αερίσυ Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) 
στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέ¬ 
ρειας Κεντρικής Μακεδανίας, σύμφωνα με την υπ' 
αρ. 170382/13-1-2016 απόφαση ταυ Υπαυργσύ 
Περιβάλλαντας και Ενέργειας παυ δημσσιεύθηκε 
στα ΦΕΚ (Β' 1020/13-04-2016) 

4 Παρακατάθεση απαζημίωσης των ακινήτων παυ 
επηρεάζσνται από την εγκατάσταση και διαδρσ- 
μή τσυ ελληνικαύ τμήματας ταυ Διαδριατικαύ 
Αγωγσύ Φυσικαύ Αερίσυ Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περι¬ 
φέρειας Αναταλικής Μακεδανίας - Θράκης, σύμ¬ 
φωνα με την υπ' αρ. 170376/13-1 -2016 απόφα¬ 
ση ταυ Υπαυργσύ Περιβάλλαντας και Ενέργειας 
παυ δημσσιεύθηκε στα ΦΕΚ (Β' 880/01-04-2016), 
όπως τρσπσπσιήθηκε με την υπ' αρ. 180515/ 
06-07-2016 απόφαση ταυ Υπαυργσύ Περιβάλ- 
λσντας και Ενέργειας παυ δημσσιεύθηκε στα 
ΦΕΚ (Β'2350/28-07-2016). 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Αριθμ.Φ1ΚΑΡ/α/6210 (1) 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακι¬ 
νήτων, που έχουν απαλλοτριωθεί με την κοι¬ 
νή υπουργική απόφαση 1033672/2066/0010/ 
10-4-2008 (Α.Α.Π.154), για την κατασκευή του 
άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στο Τμήμα από 
Χ.Θ.92+225 - Χ.Θ. 103+837, στους Δήμους Παμί¬ 
σου και Σελλάνων του Ν.Καρδίτσας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001 
(ΑΊ 7) "Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" όπως 
ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 109/2014 (Α' 176) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων". 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114) 
«Περί Ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μετα¬ 
φορών και Δικτύων». 

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω¬ 
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την υπ'αρ. οικ. 34597/1042/20-5-2016 (Β' 1540) από¬ 
φαση "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενι¬ 
κή Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών καιΤαχυδρομείων και Προϊστάμενους 
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και 
στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ". 

6. Την υπ' αρ. 1033672/2066/0010/10-4-2008 (Α.Α.Π. 
154), κοινή υπουργική απόφαση. 

7. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 20-4-2015, όπως έχει 
συνταχθεί σε εκτέλεση της υπ'αρ. 30/2014 απόφασης 
του Τριμελούς Εφετείου Αάρισας. 

Ειδοποιούμε: 

Τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δι¬ 
καιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την 
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απόφαση που αναφέρεται στο θέμα ότι, η αποζημίωση 
των εκτάσεων και των επικειμένων τους όπως σημει¬ 
ώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την 
έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης Νο:17282/ 
15-9-2016, συνολικού ποσού 25.333,35 ευρώ. 

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων 
ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματο¬ 
λογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στους 
δικαιούχους, που θα αναγνωρισθούν με δικαστική από¬ 
φαση. 

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Καλλιθέα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ 


Αριθμ. Φ3ΑΚΑΡ/Ο/620 9 (2) 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακι¬ 
νήτων και δικηγορικής αμοιβής δικαιούχων ακι¬ 
νήτων, που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπουρ¬ 
γική απόφαση Δ12α/Φ3ΑΚΑΡ/ο/6343/2-10-2012 
(Α.Α.Π. 318), για την κατασκευή του άξονα Κεντρι¬ 
κής Ελλάδας (Ε65) στο Τμήμα από Χ.Θ. 77+723 
έως Χ.Θ. 92+225, στους Δήμους Κάμπου και Καρ¬ 
δίτσας του Ν.Καρδίτσας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001 
(ΑΊ 7) "Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" όπως 
ισχύει. 

2. Τιςδιατάξειςτου Π.δ. 109/2014 (Α' 176) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων". 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114) 
«Περί Ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μετα¬ 
φορών και Δικτύων». 

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω¬ 
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την υπ'αρ.οικ. 34597/1042/20-5-2016 (Β' 1540) από¬ 
φαση "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενι¬ 
κή Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών καιΤαχυδρομείων και Προϊστάμενους 
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και 
στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ". 

6. Την υπ'αρ. Δ12α/Φ3ΑΚΑΡ/ο/6343/2-10-2012 (Α.Α.Π. 
318), υπουργική απόφαση. 


7. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 25-7-2016, όπως έχει 
συνταχθεί σε εκτέλεση της υπ' αρ. 174/2016 απόφασης 
του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας. 

Ειδοποιούμε: 

1) Τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με 
την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα ότι, η αποζη¬ 
μίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους όπως 
σημειώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατε¬ 
θεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με 
την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης Νο:17283/ 
15-9-2016, συνολικού ποσού 49.305,83 ευρώ. 

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων 
ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματο¬ 
λογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στους 
δικαιούχους, που θα αναγνωρισθούν με δικαστική από¬ 
φαση. 

2) Τους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προ¬ 
σώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα 
στα ακίνητα, που έχουν απαλλοτριωθεί με την απόφαση 
που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αμοιβή και τα έξοδα 
τους έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων Αθηνών, με την έκδοση των γραμματίων παρα¬ 
καταθήκης Νο: 17279/15-9-2016, ποσού 277,65 ευρώ και 
Νο: 17280/15-9-2016, ποσού 188,70 ευρώ. 

Η παρακατάθεση της αποζημίωσης έγινε υπέρ των δι¬ 
κηγορικών συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισας, αντίστοιχα 
και θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους 
των ιδιοκτητών των ακινήτων. 

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Καλλιθέα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ 


(3) 

Παρακατάθεση αποζημίωσης των ακινήτων 
που επηρεάζονται από την Εγκατάσταση και 
Διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Δι- 
αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψη¬ 
λής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενό¬ 
τητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 170382/ 
13-1-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ (Β' 1020/13-04-2016). 

Η ΤΡΑΝ5 ΑΟΡΙΑΤΙΈ ΡΙΡΕΕΙΝΕ ΑΟ ΟΡΕΕΟΕ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 165 έως και 177 του Ν. 4001/2011 (Α' 
179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρι- 
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σμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και 
δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθ¬ 
μίσεις». 

2. Τσν Ν. 4217/2013 «Κύρωση Συμφωνίας Φιλαξεναύ- 
σας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημακρατίας και της 
ΤΡΑΝ5 ΑΟΡΙΑΤΙΈ ΡΙΡΕΕΙΝΕ ΑΟ (ΦΕΚ 89/Α/18-4-2013) 

3. Τις διατάξεις ταυ Ν. 2882/2001 περί αναγκαστικών 
απαλλατριώσεων (ΦΕΚ 17Α' / 2001). 

4. Την υπ' αρ. 170382/13-1 -2016 απόφαση τσυ Υπσυρ- 
γαύ Περιβάλλαντας και Ενέργειας με την απσία σρίσθηκε 
η Εγκατάσταση και διαδραμή ταυ ΕλληνικαύΤμήματσς 
ταυ Λιαδριατικαύ Αγωγαύ Φυσικαύ Αερίαυ Υψηλής Πί¬ 
εσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Πε¬ 
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδσνίας. 

5. Τσυς κτηματσλσγικαύς πίνακες φερόμενων ιδισ- 
κτητών και τα κτηματαλσγικά διαγράμματα της ΤΡΑΝ5 
ΑΟΡΙΑΤΙΈ ΡΙΡΕΕΙΝΕ Α<3 παυ εμπεριέχανται στην ανω¬ 
τέρω απόφαση, όπαυ σημειώνεται η έκταση παυ κα¬ 
ταλαμβάνει η διαδρομή του Διαδριατικού Αγωγού 
Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφε¬ 
ρειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

6. Το υπ' αρ. 1020 Β' /13-04-2016 ΦΕΚ όπου δημοσι- 
εύθηκε η πιο πάνω απόφαση 

7. Το Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης της «ΤΡΑΝ5 
ΑΟΗΙΑΤΙΈ ΡΙΡΕΕΙΝΕ Α^», με το οποίο καθορίσθη¬ 
καν οι Αξίες Αποκατάστασης των ζημιών εις βάρος 
των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν. 4217/2013. 

8. Τον από 15/04/2016 Πίνακα παρακατάθεσης της 
αποζημίωσης σύμφωνα με το ανωτέρω Σχέδιο. 

9. Τα υπ' αρ. 16986,17091,17182,17195 και 17202 
γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για την αποζημίωση 
των δικαιούχων, ανακοινώνουμε: 

Στα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγμα¬ 
τα δικαιώματα στα ακίνητα που επηρεάζονται από 
την εν λόγω διέλευση του αγωγού, ότι το ποσό της 
αποζημίωσης έχει παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων Αθηνών και εκδόθηκαν τα 
υπ' αρ. 16986,17091,17182,17195, και 17202 γραμ¬ 
μάτια σύστασης παρακαταθήκης για τα ποσά των 
740.428,34€, 19.888,03€, 175.783,78€, 60.681,03€ και 
22.091,16€ αντιστοίχως, ήτοι συνολικά για το ποσό του 
ενός εκατομμυρίου δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων 
εβδομήντα δυο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών 
(1.018.872,34€). 

(Αριθ. διπλοτύπου είσπραξης ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης 
Θ 0716161/23.9.2016). 

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 


(4) 

Παρακατάθεση αποζη μίωσης των ακινήτων που 
επηρεάζονται από την εγκατάσταση και διαδρο¬ 
μή του ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού 
Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περι¬ 
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, σύμ¬ 
φωνα με την υπ' αρ. 170376/13-1 -2016 απόφα¬ 
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 880/01 -04-2016), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 180515/ 
06-07-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ (Β' 2350/28-07-2016). 

Η ΤΒΑΝ5 ΑΟΒΙΑΤΙΘ ΡΙΡΕΕΙΝΕ ΑΘ ΘΒΕΕΘΕ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τα άρθρα 165 έως και 177 του Ν. 4001/2011 (Α' 179) 
«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού Αερίου για Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

2. Τον Ν. 4217/2013 «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενού- 
σας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤΡΑΝ5 ΑΟΡΙΑΤΙΘ ΡΙΡΕΕΙΝΕ ΑΘ (ΦΕΚ 89/Α/18-4-2013). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ 17Α' / 2001). 

4. Την υπ' αρ. 170376/13-1 -2016 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ορίσθηκε 
η Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος 
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πί¬ 
εσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Πε¬ 
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

5. Την υπ' αρ. 180515/06-07-2016 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω υπ'αρ. 170376/13-01 -2016 
απόφαση. 

6. Τους κτηματολογικούς πίνακες φερόμενων ιδιο¬ 
κτητών και τα κτηματολογικά διαγράμματα τηςΤΡΑΝ5 
ΑΟΒΙΑΤΙΘ ΡΙΡΕΕΙΝΕ ΑΘ που εμπεριέχονται στην ανωτέρω 
απόφαση, όπου σημειώνεται η έκταση που καταλαμ¬ 
βάνει η διαδρομή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενό¬ 
τητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης. 

7. Το υπ' αρ. 880 Β / 01-04-2016 ΦΕΚ και το υπ' αρ. 
2350 Β'/28-07-2016 ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκαν οι πιο 
πάνω αποφάσεις. 

8. Το Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης της «ΤΒΑΝ5 
ΑΟΗΙΑΤΙΘ ΡΙΡΕΕΙΝΕ ΑΘ», με το οποίο καθορίσθη¬ 
καν οι Αξίες Αποκατάστασης των ζημιών εις βάρος 
των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν. 4217/2013. 

9. Τον από 01/08/2016 πίνακα παρακατάθεσης της 
αποζημίωσης σύμφωνα με το ανωτέρω Σχέδιο. 

10. Το υπ' αρ. 17194 γραμμάτιο σύστασης παρακατα¬ 
θήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών 
για την αποζημίωση των δικαιούχων, ανακοινώνουμε: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 217/01.11.2016 


Στα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που επηρεάζονται από την εν 
λόγω διέλευση του αγωγού, ότι το ποσό της αποζημί¬ 
ωσης έχει παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων Αθηνών και εκδόθηκε το υπ' αρ. 17194 
γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και 
εβδομήντα επτά λεπτών (4.463,77€). 


(Αριθ. διπλοτύπου είσπραξης ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης 
Θ 0716161/23.9.2016). 

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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